Dr MARIA 


FREDRO BONIEUKA 


kustorz Muzeum Narodowego w Krakowie, 
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 64, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona 
św. Sakramentami, zmarła dnia 30 lipca 1958 r. w Krynicy. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 
na cmentarzu rakowickim w Krakowie w poniedziałek 4 sierpnia b. r. 
o godzinie 11-tej, po czym nastąpi eksportacja na miejsce wiecznego 
spoczynku. O smutnym obrządku zawiadamiają Krewnych i Przyjaciół 


mąż i siostra. 
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